JULIA SZARLE 


przeżywszy lat 79, opatrzona Swiętymi Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 5. Października 1902 roku. 


e 


W smutku pozostali krewni zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożna 

Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we Wtorek d: 7. Pażdziernika 

1902 roku o godzinie 4. popołudniu, z domu żałoby przy ulicy Mikołajskiej 1. 20, 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w kościele św. Barbary we Srodę d. 8. Października b.r. o g. 9. rano. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funèbres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. 


